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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΝΟΜΟΙ 

Ν. 1.277. Τροποποίηση, τοΰ -_Ν. 4483ι/1 | 965 «®ερί καταργή- 
■ σεως τοΰ'υποχρεωτικού κρατικού ελέγχου των έσωτε- 
.ρ 'ΐκών ηλέκτρισών εγκαταστάσεων και άλλων τινών 
διατάξεων». .... ........·.. .... . . 1 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

573. Κα&ορισμός τή.ς έδρας τής Ιατρικής Στολής· τοΰ Δη,- 
μοκριτείου-Πανεπιστημίου Θράκης. .. ·.'.2 


*Αρ·δρο 2. 

Ό νόμος αύτος Φά Ισχύει ατό τη δημοσίευσή ταο στην 
,- Εφημερίδα τής ,Κυδερνήσεως. 

Παραγγέλλομεν νά δημοσιεύει στην Εφημερίδα τής Κυ- 
δερνήσεως τό κείμενον τοΰ παρόντος καί νά έκτελεσδεϊ ώς 
νόμος τοΰ Κράτους. 

’Αδήναι, 24 Αύγουστου 1982 

. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΏΝΣΤΑΝΤΕΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 


ΝΟΜΟ! 

-,-- ΐ;ί γ 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡ 10.1277 

Τροποποίηση τον Ν. 4483)1965 «περί καταργήσεως τον 
υποχρεωτικού κρατικού έλέγχον των έοωτερικών ηλε¬ 
κτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κυροΰμεν καί έκδίδομεν τον κατωτέρω υπό τής Βουλής ψη- 
φισόέντα νόμον: 

Άρ-δρο 1. ; 

Ή παράγραφος 5 τοΰ άρ-δρου 12 τοΰ Ν. 4483/1965 
«περί καταργήσεως τοΰ υποχρεωτικού κρατικού ελέγχου των 
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καί άλλων τινών δια¬ 
τάξεων» αντικαθίσταται έτσι: 

«5. Για την ανέγερση οικοδομών, για τις όποιες προβλέπε· 
ται αρχικά ή μπορούν σύμφωνα μέ τόν ΐσχύοντα συντελεστή 
δομήσεως . νά αποκτήσουν μεταγενέστερα όγκο μεγαλύ¬ 
τερο τών 2.500 μ 3 , απαιτείται γνώμη τής ΔΕΗ γιά την 
ανάγκη εγκατάστασης ηλεκτρικού ΰποσταδμοΰ. Ή γνώμη τής 
ΔΕΗ παρέχεται σε 1 μήνα άπό τήν υποβολή τής σχετικής 
αίτησης τοΰ'ένδιαφερομένου. 

"Αν η προδέσμίά παρέλδει άπρακτη, συνεχίζεται η ίιαδικα- 
σία γιά τήν έκδοση τής άδειας οικοδομής». 


01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 


ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΑΟΥΜΠΗΧ 


Θεωρήθηκε καί τέθηκε ή Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτους. 
Άδήναι, 25 Αύγουστου 1982 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

; ——: ( 2 ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡ10. 573 

Καθορισμός, τής- έ'δρας τής Ιατρικής Σχολής τοΰ Δημοκρι-· 
τείου' Πανεπιστημίου Θράκης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας ΰπόψη : 

1. Τις διατάξεις : 

α) Τοΰ άρθρου 5 (πα·ρ. 2) τοΰ Ν. 641/1977 «περί οιρυ-, 

σεως Ιατρικών Σχολών καί Πανεπιστημιακών Ιατρικών 
Κέντρων εις τά Πανεπιστήμια Πατρών, Ίωαν'ΐνων και 
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Θράκης, έκτελέσεως έργων είις τα Ανώτατοι Έκπαδευτικά 
Ιδρύματα καί άλλων τόνων διατάξεων» (ΦΕΚ 200 Α'). 

β) Τον άρ·8ρου μόνου τοΰ Π.Δ. 704/1970 «περί περί.,ο.ρι- 
σμοΰ συναρμοδιοτήτων κατά την εκδοσιν διοικητικών πράξεων 
έπί αντικειμένων αρμοδιότητας Υπουργείων Προεδρίας Κυ- 
βερνήσεως, Εθνικής Παιιδεί.άς καί Θρησκευμάτων καί Οι¬ 
κονομικών» (ΦΕΚ 210 Α'). 

γ) Τών άρθρων 2, 3 καί 4 τής απόφασης Η/5421/1982 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παι¬ 
δείας καί Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 474 Β'). 

2. Τή γνωμοδότηση άρι-3·. 597/1982 τοΰ Συμβουλίου τής 
Επικράτειας, με πρόταση τοΰ Υφυπουργού Έ·3ν. νής Παι¬ 
δείας καί Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε 


’Άρ$ρσ μόνο. 

Καθορίζουμε ως έδρα τής Ιατρικής Σχολής τοΰ Δημο- 
κρι,τε'ίου Πανεπιστημίου Θράκης την πόλη τής Αλεξανδρού¬ 
πολης. 

Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
αναθέτουμε τή δημοσίευση καί εκτέλεση τού Προεδρικού Δια¬ 
τάγματος αυτού. 

Ά$ήνα, 24 Αύγουστου 1982 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



